Artur Grottger 


artysta-malarz, 


zmarły 15. Grudnia 1867 w Amélie les Bains (we Francyi) w 30. roku życia. 
Rodzina i przyjaciele zmarlego zapraszaja rodaków na Nabożeństwo żałobne, które odbędzie się w kościele 
0. ©. Bernardynów w Piatek dnia 3. Lipca b. r. o godzinie 10. przed południem, kad zwłoki na cmentarz 
Lyczakowski odprowadzone zostaną. 


Lwöw dnia 1. Lipca 1868. 


